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大阪ガス株式会社 


この取扱説巧書は、再生おを使巧しこいます 


このたびは大阪ガスのガスファンヒーターをお買い 
上びいただきましで、あ U がと5ございました。 

• ご使用前におす‘この取扱説明書をぶ < お読かの5 
え、正しくお使いください。なお、ご不明な点げ 
あればお買い上げの贩売店にお問い合せくださし、。 
•別添の保証書とともに、：:の取扱説明書を大切に 
保管しでくださし、。 

•この取扱説明書を紛失した場含は、お買い上げの 
販売店またはちよりの大贩ガスじて再購入しで< 



















•を温の梁化に応じて、燃焼量と風量を •おはよう運転で、 

自動的にコントロールします。 暧かくおめざめじなれます 

• おやすみ運転で、 

暖かくおやすみじなれます。 
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必ずご巧認<ださい 
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お使いじなる人や他の人 A の危害、財産への損害をホおじお止するたゆ、 (£ 
だ<ことを、巧のぶラに説明しでいます。 

■表を内容をお視して誤った使いちをした時に生じる麽害や損害の程度を、 
せし、説明しでいます。 



A 危険 
A 警告 
A ま忌 


この表示の欄は、「死亡または重傷などを負ラ危険ザ切迫しで 

ちじるこじザ想をされる」内容です。_ 

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負ラ可能性ガ想定さ 

れる」内容です。_ 

この表示の欄は、「傷害を負ラ可能性または物的損害の巧ザ発 
生する可能性び想定される」内容です。 


I お守りいただ<内容の種類を、巧の絵表示で径分し、説明しでいます。 

(下記は、絵表示の一例です〇) 

このよ5な給表示は、しではいけない「禁止」内容です。 


：：の絵表示は、おす実行しでいただく「強制」内容です。 


I / K 危険 


ガス漏れ時のごを意 


ガス漏れに気付いたじきは、ガス 
栓を閉め、おや戸を全開じし、も 
よりのガス舍社へ連絡する 



そのままじしてお < と、弓I 乂し、爆発 -'人災 
の原因じなリます。 


ガス漏れ時は、絶がじ火をつけた 
U 電気器具のスイツチの「入•切」 
などはしなし、 





引火し、屬発■乂災の原因となリます n 


A 警告 


をし異常ザおこったら 


異窜な燃焼、臭気、異窜音ガ感じら 
れたときや地震、火災などの場合は、 
ガス栓を閉じる , 心 、 


そのままじしでお<こ爆発や火災の原因じなり 
ます。 

•販売店またはちよりの乃ス会社に連絡しで< 
ださし、 0 


修理•分解•改造をしない 


お客様ご自身で修理-分稱-改造を 
しなし、 




乂災ク機器故障の原因とな U ます。 

•修理はお買い上げの販売店またはもよ U の乃 
ス会社に二相談ぐださい。 


長が間使用しないじき 


旅行など長期間使用しないじきは、 
ガスをを閉め、電源プラブをお< 




そのままじしでおくじ、火災の原因こな U ます。 


ガス種•電おじついで 


必す本体裏面の銘板に表をの乃ス種 • 
電源を使用する 


/ ガスス[ブ 
型式 

都巿なスガス消皆霊 


この部分を確認する。- 


製造年月（例.〇年- 
X月製)を示します。 


他の乃ス種-電源を使巧するじ機器が正常に作 
動しなくな U、 異常燃焼し、一酸化炭素中毒な 
どの原因こな U ます。 


•ドじついで 


必す'当社指定のガスコードを使巧す 
る （確実に接続する） 


スリーブを矢巧の 
方向に引っぱる 



確実に接続されでいないと乃ス漏れ丹生じ、爆 
発や火災の原因こな U ます。 


スリムプラブ’3ム管•機器巧ソクツ S - 
クチ3’ムが乃スホースは使巧しなし、 


スリム コム管 磯器用 クチごムが 
ブラブ ンクジ h 乃スホース 


ガス漏れ巧生じ、爆発や火災の原因とな U ます。 






































































































A 警告 


A \ を覆 


電源コード • ブラブじついで 


コンセントや配線器具の定格を超え 
る使いちや AC 100 V な外での使用 
はしない 


(S) 


たこ足配線などで、定格を超えるじ、発熱じよ 
る义災の原因じな U ます0 


グ 

濡れた手で、 

電源プラグの抜き差し 

をしない 

磯) 


めれ手禁止 


感電の原因こな U ます。 h 》 

V J 


電源コード-電源プラブを破損させ 
るぶラなここはしなし、 

Q 傷つけたり、加工したり、熱器 
具(高温部）じ近づけた U 、 無理 
じ a げたり、なじったり、引っ 
ぱったり、重いをのをのせた U 、 
まねた u しない 

傷んだまま巧巧すると、感電•ショート■火災 
の原因じなります。 


電源プラブは根元まで確実に差し込む 


〇 


差し込かが不売をですこ、感電や発熱じよる火 
災の原因じな U ます。 


ご使用じついで 


1時間に1回、1巧間程度換気をする 


〇 



酸素方’不足するじ不完全燃焼し、一酸化炭素中 
毒などの原因じな U ます0 (また、換気は結露を 
予防します。） 


乃ソリン-バンジン-口油なご引火 
のおそれのあるちのを近くで使用し 
なし、 


(S) 



乂災の原因となります0 


使巧後はおす’消火する 

A 

そのままじしでお < じ、火；!; 

[け 

がの原因となります。（運1と -; i 

したまま外出しない。） 


温風を長時間身体に当でなし、 


(S) 


低温やけどの原因こな U ま 
す。（特にお子様やお年害 
奇体の不自由な方には十分 
ミち意する。） 


暖房運転したまま就寝しなし、 

(おはよう運転、おやすみ運転は除く） 


Q 


酸欠じよる、一酸化炭素中 
毒の原因ごなります。 



スプし一生を温風の当たる場所に置 
かない、使用しなし、 


(S) 



熱でスプし 一 左の圧力が上がり、爆発の原因と 
な U ます。 


電源プラブを抜くときは、コードを 
持たすじプラグをもつで抜く 


〇 



コードを引つばると、コードが破損し、感電- 
ショート-火災の原因こな U ます。 


電源プラブのほこりなこは定期的に 
じる 


〇 



プラグにほこ y など灯たまると、湿気などで絶 
緑不良となり、火災の原因じなります。 


温風吹出し□-エアつィルターをふ 
さがない、また紙-巧 JL 異物などを 
入れなし、 


(S) 



異常燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因作、化 
災の原因こな U ます。 


ガスコードの上に物をのせた U 、 機 
器に觸れさせたりしない 


Q 


ガスコードガお損し、ガス漏れガ生じ义災の原 
因とな U ます。 


ガスコードは継ぎ足したり、壁•天 
井などを通した U しなし、 


0 


接続部から力'ス漏れが生じ火災の原因こな U ます C 


ご確認<ださい 


点火、消火の確認のほか、使用中ち 
じきどき正萬に燃焼しているここを 
燃焼ランプで確かめる 


〇 


確認を怠るじ、万一異常が発をしたとき早期に 
発見できなくな U ます。 


点検•お手入れは、スイツチを「切」 
じし、機器ザをえで灯6電源プラグ 
をおいで巧なラ 


〇 


夕 


樵器内部げ高温じなリ、やけどやけげの原因こ 
なります。 


使用じついで 



転倒じよるやけどのおそれや、乃 スコー ドガ巧 
れで不壳全燃焼の原因となります。 


温風吹出し□のルーバーの角度をむ 
U じ変えない 


Q 



床やじゆうたんなどの変色の原因こな U ます0 



































































機器の上にコツプや巧瓶などをのせない 


機器上部は不巧定なため、落下しでやけどやけ 
ガの原因じなります。 


使巧中-消火直後は、温風吹出し □ 
付近に手を軸れた U 、 指や銷筆など 
を入れたりしない_ 


憂エアつィルターを外したじきは、機 
:1:器巧部に軸れた y 、 指や鉛筆などを 
: i 入れた U しなし、 


やけどやけザの原因じなります。 

ホ類の乾燥など暖房な外の用途には 
使用しなし、 


乂がの原因となリます。 



やけど-けザの原因となります。''' 

(特にかさなお子樣ガし1るご家直ではご注意 < ださし、。: 


掃除などで故意に水を好けない 


感電の原因じなります C 


床面を色じついで 


1:燃焼中、電源プラブをおいての消火 
1はしない 


機器ザ遇熱し、やけどや機器をお 
の原因となります。 


温風吹化し□の前にものを置いた U 、 
機器の後面（エアつィルター部）を 
ふさガない 


機器ザ過熱し、やけどや機器か障の原因じな U 
ます。また、ホやじゆ5たんなどの変色やひび 
むれの原因となります。 


ご使用場所じついで 


機器と周囲とは十分な g 目離を設ける 

(壁面•家具•カーテンなどこは離す） 

± B 4.5 cmii 


前方 f 
10 0抓な上 


+分な距離を確保しないこ、火災や機器過熱に 
よるやけどの原因となリます。 


電気カーぺ、ソ K • 温水マツ h の上に 
[ま設置しない 



機器の重かで、電気カーパ I ン S * 遍水7ッ S が 
が障する場合げあリます。また、電気カーぺッ 
S や温水マッの熱で機器が正しい制祀をしな 
いことがあります。 


を意 


ご使巧場所じついで 



毛足の長いじゆ5たんなどの上で使巧 
する場をは、丈夫な台の上にのせる 


不安定な場所で使田すると床やじゆラたんの変 
色の原因こなります。 

棚の下など落下物の盾険のあるとこ 
ろでは使用しなし、 


巧燃物の落下じよ U 火災や磯器故障の原因こな 
U ます 0 


暖炉など機器が囲まれる場所で使巧 
しなし、 


熱ガこち U 、 やけどや機器が障の原因じな U ます。 


スプレーや化学雲品-防虫剤などを 
使巧する場所で使巧しなし、 


つ□ンガスや塩素系楚剤は、腐食性ガスの発生 
じより金属舟’さびたり、憧康を害したり、また 
機器が障の原因となります。 


段差のある床面に置かない 


温風があたる部分の変色やひびわれするおそれ 
があ U ます。必す機器は水平な巧（確実に設置 
できる所）じ設置して使用しで<ださし、。 




一般家庭用じしで使用する 

業務巧に使用すると機器寿命が短<なる原因と 
なります。 


直射日光の当たる場所や、高温じな 強い風の吹き込む所では使巧しなし、 



機器が過熱し、機器故障の原因となります。 立ちミ肖えの原因とな U ます 


部屋の出入 y □など、人の通るとこ 



機器方’転倒し、機器故障の原因こなります。 


乾燥室、温室、飼育室など、人の目 



機器の異常を早期に発見できなくなリます。 































































































1 電源プラブを差し化む 
2 ガスコードを接続する 


3 お部屋のガス栓を蘭ける 



•12 





し、ます0 



■ ス ー h セーブじは 

省エネのため、設を室温までお部屋ザ暖まったあと、3 0か毎に設を 
室温を最大1ですつ2回にわたり下げる機能です。 （W21 ページ） 



点好 



§3お]6せ寺 


•消乂後、約 2~3 分間は 

今温)！吹出し□ぶり風ガ出でいます。この間は電涵プラブを巧なないで<ださい0 
機器ガ遇熱し、やけどや機器変形の原因とな U ます。 

•消火後、すぐ運転スイッチを押してを 

今しば6<(約3日秒)の間、点かしまだん。 

•一度セットした設定室温は ■♦マイコンが記憶しでいます。 

•運をしないとさは 

■►電顆フラブをつンセントから抜いでお<じ、約3 W の電気ガ節約じな U ます。 
ただし、設定室温-おはよラ時間は招除ちれるので再度設定して<ださし、。 



•現を室温表示は 

■►機器の感温部せ近の温度を表示します。お部屋全体の温度じはおすしち一致 
しまだん。 

•設定室お表ホは 

■►設をスイツチを巧すじ、白動的に現を室温表示かろ切り換わ y ます。 

(約10秒をじ、再び現を室温表示に戻 U ます。） 

• お部屋の度造やか気通などじよつでは 

■►設定室温な上になることザあリます。（そのじきはいつたん運転を傳止しで<ださい 0) 
































ルさなお子様のいたすらや誤つでスイツチを巧しでち、 
作動しないよラに操作部を□ツクする機能です。 



■ 解除するには 

"►再度同時に(0)(( +》を巧す 0 
(□ツクランプザ消なするまで 
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_ 点検-お手入れの前じ 

•巧項の点検なタトは、お買い上げの粥売店またはもよりの 
ガス会社に依頼しで<ださい。 

♦異常の場合じは、 2 2 -2 5 ページの r 故障ガな？」を参 
照して < ださい。 

•運転を r 切」じし、機器ガ冷えでなら電源プラブをおい 
でください。 


使巧ごとに点検しで < ださし、 


•力' スコー ドは、乃ス栓および機器に、きちんと差し込ん 
であ U ますせ。 

•機器の周囲、温風吹出し□じ燃えやすいをのを置いでし、 
まだんせ。 

参機器の下、エアコイルター、温風吹化し □じほ こ U ガた 
まつでいまはん灯。 

♦ガスコード、電源コード対いたんでいまだんガ。 


お手入れじついて 

♦1 力月に1巨]な上は「エアつィルター」「温風吹化し□」 
を掃除しで < ださい。 

[ぉ亂 

• おま入れは、化すま袋をはめで巧なっで<ださい。 












































♦ち通電時、燃焼ランプ•巧障表を部ガ「日日」の点戚 
をし、対流つアンザ回っでいるこじザあります。こ 
の場合、巧流つアンガ止まっでせら一度運琵スイツ 
チを巧しで点滅び消えたことを巧認しでせ512〜 
13ページの 暖房運転 I じ従っで操作しでくださし、。 
観使拥巧僖叢じなづたときな、；が流ブぶン巧止策り n 
: :磯器な過熱するだゆ、撒器にぶれなじなくだ送じ 、 C n 
♦機器の過熱じよ U 、 運転スイツチを巧しでを燃焼ラ 
ンブ•故障表示部ガ「14」の点滅をする場合ガあ 
ります。この場合、機器ガ十かじをえでか5再度巧 
なつて < ださい。 


Q 



K の心'^ 


•停電や電源プラブを巧き差ししたためじ故障表示部好 
消打したじきは、14〜15ページの吊はよ5運起 
じ従つでセツ h しなおしてくだ S し、。 

参おはよ5運転待機中に、強い衝撃好あつたじきは、巧 
障表示部ザ「0 3」の点減をし、おはぶラ運転を開始 
しません。この時は一度運転スイツチを巧して「0 3」 
の点减を解除し、再度設定しで<だちい。 



r 3ず腳一貿脯纖 B ^臟 


•運転中じつイルターサインザ点滅しでいるときは、エアつイルターや温風吹化し□じほ 


:; U やごかぜつまつた U 、 障害物でふさがれたりしでいるためです。 

この場合、障害物を除まする。または18〜19ページの r 日窜の点検-お手入れ I じ従 
つで処置しで<ださい。 つイルターサイン 


•運転したままほこりの掃除をしでも、 
つィルターサインは消なしません。 
いつたん運おを停止しで<だ5し、。 

♦3 ず化巧。かィ兴巧病親も E し;傅;； 

:;私きは、:;燃焼能あを最ホの綺半が 

;城お;3絞なお暖這連おむ第を。;;； 



tT 一 h セ V ブランプ 


>省エネのため、設定室温までお部屋 
が暖まったあじ、 30分ちじ設定室 
温を最大1ですつ2回じむた U 下げ 
るセーブ運転をしでいます。 

運転を「入」じする毎にセーブ運転 
は働きます。 

广スー トセ ー プランブ点な 



設定室温 


最大1でほめ 


下、さ与に最大1。弓值め I 


30巧 3日分 



時間 


ホ知6せ] 


お部屋の届造、外気温などじ 
よつでは実際に温度ガ下ザら 
ない場合ガあります。 


广纖種 • - 

〔次の手順で行なっで< ださし、〕 

♦運転スイツチを「切」じし、機器ガ十おじをえでから電源プラブをコンセン K より抜<。 
•ガス栓を閉め、ガスコードをガス栓ぶ U 外し、ガス桂や機器のガス接続□じキヤツブを 
する。 

•温風吹化し□と、エアつイルターのほ：：りを取り除く。 

♦お買い上げじなったこきのおじ正し<入れで保管する。 

(捆包ちまは、箱の上面のイラストを参照しで<ださい。なおシートも忘れすじ®田しで 
ください。） 

X 直が曰ホの当たる場所や、高温じなる塌巧は避けて巧管しで<ださい。 

(変形•変を K 止のため。） 




a 障表を部じ燃焼ランプじつィルターサインが点滅したら 




安全装置ザ作動したこき、のページじがって 
赃置をしで <ださい。それでも同じよラな作 
動を<り返す場合、運転を r 切」じし、ガス 
をを閉め、お買し>上げの販売店またはをぶ U 



のガス会社にご連絡ぐだちし、。 


消灯1 I 消灯 

. J V_ 


n n 


♦燃焼 


消灯 


燃焼したまま、機器を持ち運んだ。 
機器ガお倒した。 


ガスをザ開きたりなし、。 

ガスの種類ガ違ラ。 

ガスコード巧に空気が入つでいた。 


ガス栓が開きたりなし、。 
強い風ヴ吹いでいた。 



エアつイルターザつまつでいる< 


► エアつィルターの掃除を行なっで<ださい。 

(エアつィルターの掃除は対流つアンザ止まっ 
でせろさらに2~3分待ち、機器ガ;令えでかろ巧 
なっで < ださい〇) 

V_ _ 


閉め切つた部屋で長時間使田したた 
め、空気中の酸素ザ減かし、ホ完全 
燃焼した。 



十分部屋の換気を行なつで<ださい0 


エアつィルター乃‘つまっでいる0 
温風吹出し n じ障害物げある。 


エアつィルターの掃除や障書物を取り除いた後、 
再度点化しでください。(エアつィルターの掃除 
は対流つアンガ止まっでせろさ 5 じ 2 〜 3 分待ち、 
機器び;ちえて好ら巧なって < ださし、〇) 

'K j 



異常過熱が態になった。 

ノ 


r 、 

修 I 里ザ必要です。お買い 
上げの販売店またはちよ 
りのガス会也こご連絡く 簿 ^ K 

ださぃ。 な^ 


電気回路がシヨー h した。 

J 



停電した。 

運拉時、おはよラ運転待磯時に電源 
プラグを引きあいた。 


20ページの r 停電時の処置」をお読みください, 

































故障こ思ラ前にホの内容じがってご確認いただき、それでも直らないときや原困のわか 
らないときは、お買い上げの販売店またはをよ U のガス会社へご連絡<ださい。 


規棄 1 E ご確認<ださい 

• 電源ブラブガしっガり差し込まれでいますせ, 
• ガス桂好全開じなっていますか。 

•停電していませんせ。 

•ガスコードの巧れ、巧びり巧ありません方'。 
•エアつィルターじほこりザつまっでいたり、 
温風吹出し □ じ障害物ガありません巧。 

• リクザセツ K されでいませんガ。 

(田;17ぺージ） 


• つィルターサインが点滅しでいませんせ。 
■エアつィん夕一じほこ y げつまっでいた y . 

温風吹出し □ じ障害物ザありませんガ。 

• 機器前ち100 cm な巧に物丹置いてをりまだんサ< 
• 設定室温び適正な温度になっでいますか。 

• 部屋の窓や戸ガ開いでいませんガ。 


► •乃スコードのひび割れ、巧あきはありまだんガ。 
"►乃スコードを交換する 
•ガスコードの接続ザ確実じされでいますか。 


異常時には安全装置ガ働きます 

■ 不完全燃焼をする前に燃焼を停止します . 不完全燃焼お止装置 

■バーナーの炎ザミ肖えた場合乃スび止まります . 立ミ肖え安全装置 

■ をガスの放おを防止します . 立消えを全装置 

■機器ザお倒した場を運転を停止します . 転倒時ガス遮断装置 

■機器の漏度ガ異常に上昇した場をガスを停止します . 過熱お止装置 

■ 過電流が流れた攝合運転を停止します . 電流ヒューズ 

■停電後、再通電時運おを停止します . 停軍時を全装置 

ををを置が作動したじき、巧ぺージ 1 { 運転を「切」じし、ガス巧を閉め、お買い上げの' 

じ従つで观置をしてを、同じよラな 販売店またはもよりのガス会杜へ連絡しでくださ 


作動をくりおす攝合 j r 1し、。 




巧のぶラな場合は巧障ではありません 


[親：谦. ] [ 理お I 


はじめで使ラじきに、機器なろ 
煙やじおいガ出る 


はじめでお使いじなるごき、機器じが着した巧 
ザこげで、煙やじおいザ化る場合ザを U ます。 
しばらくすると宜なじな<なります。 


着乂したじきじ「ボ I ツ」じし、ラ 
音ザする 


是乂音で、異常ではありません。 


点化•消か直後に「チリ、チリ_ 
じいラ音ガする 


バーナー灯熱じより、腹眼-収縮するじきの音 
で、異南ではありません。 


暖房運転中に「シわ一」じいラ 
音ガする 


方スの通過音で、異萬ではありません。 


運転を「切」じしでも、しば5< 
温 a 吹出し□よ U 風ガ出でいる 


機器巧の異常過熱を防止するためです。 
内部びをえると自動的に止まリます。 


スイ、ツチを押しでも作動しない 
運転スイツチを巧しなおしでち 
運転しない（□ツクランブ点口） 


□ツクザササつでいるためです, 
(脚'17ベージ） 


おはよラ運転しでいた5、自動 
的に運転舟停止した 
(おはよラランプ点ミ成） 


おはよラ運お開始の1時間後、白動的に停止し、 
おはよ5ランプガ点滅します。 

点威の昭除は、運転スイツチを押しでくださし1。 


ホ障表を部び「0 0」点滅する 
または「0日」点滅し、対流つア 
ンガ回転する 


停電、または運転時、おはよラ運転待機時に電 
源プラブを司き抜いたためです。（《ク0ページ） 


故障表示部ザ「16」点滅する 



室内温度ガ約4 0で U 上で10分間 L ツ上になつ 
たためです。 
















































スートセーブランプ 

卜づ1ぺージ） 
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アつ夕ーサービス . 31 

安全装置じついで . 2 4 

異常のこきは . 己 

エアつィ ルター . 1 目 

大阪ガスのお問い合わは先…裏表紙 

Tf — トセーブ . 21 

お手入れ . 7-18 

おはよラ運転 . 14 

おやすみ運転 . 16 


各部のなまえ . 26 

ガスコードの接続 . 10 
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ガス漏れ時は . 4 

故障灯な . 2 2 



や， 予約のしせた 
^ (おはよラ運転) 

(おやすみ運転) 


□、リク 


室温設定 . 12 

修理•巧醉■改造 . 6 

仕様 . 2 9 

使南（設置）場所じついで……8 
ゴを . 2 9 


タイマー予約 

(おはよラ運転） . 14 

(おやす巧連転） . 16 

暖房運転 . 12 

長期間使用しないとき . 21 

停電時の烟置 . 2 0 

転居のこき . 31 

点検-お手入れ . 7-18 

電源ブラブ-ガスコードの接続……1日 
特長 . 2 
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可乂のか中レ义か 

■ 2 2〜2 5パージの I 巧障がな？！ の項を見でちラー廣ご確認<ださし、。 

•確認の5え、それでも不具合な攝合、あるいはご不明な場合はご自おで修理なさらないでお買い上げの販 
売店またなもよ U の太限乃スじご連絡<ださい0なお、ご連絡いただ<じきは、次の:!こをおな6だ<だ 
さい。 

コー朽バル 

(1 偏 名 . [乃スつアンヒータ ー] (例]晶番；り 0- 日巧 2{13 A ) の齡 


に)お 番 . 機器本体の裏趣左下部におがしでを U ます 

间現 象 . [できるだけ詳しく] 

(4 报名前 
樹ご住戸斤 
惯電話番号 

(で道 瞩 . [できるだけ詳し <] 


(N)l 40-51 32 


大阪ガス巧ま会社 


除 


点検整備のおすすめ 


•巧全快適に、ご使巧いただくためじ定期的に （3 シースンに1◎程度)点検整備を受けられることをおすす 
めします。 

•点検整備は、お買い上げの販売店またはちよりの大阪乃スじお申しがけぐださい。 

点検寶備の巧容は、機能部扇の点横-礁認及ぴ清掃碧備です。 

この場合は有料となります。 


転居される場合 


•乃スの種類は、 LP ガス、都巧ガス <13 AJ 2 A 他)巧あります。 

乃’スの種類好異なる地域へ転居される場合じな、部品の交換り調整が必要となりますので、転居先のガス 
の種類を確認の5え、お貫い上げの販売店またはもよ U の大岐对スじご相談<ださい。 

この場合、調整-改造に要する費巧は保証期間内でも有料とな U ます。ただし、ガス種じよつでは改造- 
調整ガできない場合巧あります。 

...TPK.pJE^S I 一 レ *. し . ....... 


• この觸器には保証書げついでいます。 

このつァンとーターは保証書に記載のよ5じ、機器の故障じついで修理いたします。詳し<は保証書を Z 
らんくだちい。 

保証書を紛失されますと、無料修鶏期間であつでを修理費をいただ<ことげありますので、この取扱説明 
書ここもじ大切に保管しで < ださし、。 


補修甫性能部品の保箱期間じついで1 

•補修巧性能部闹（機能維持のためじ必要な部品）の保有期間は製造な切り後7年です。その後の修理はで 
きない塌音げあります。ただし、保有期間經過後であつでも補修席性能部品のを庫がある場をは、有料で 
修理いたします。 

































































